AURORA TOON ORIGINAL
1. Morgenvagten
Dyrevennen Mio fandt et frø der glødede svagt ved skovens målestation. Gruppen i “Da vinden skiftede retning” skrev først observationer, lyde og åbne spørgsmål ned. Så blev det første gæt ikke behandlet som et sikkert svar. Nordens fortællehus gav dyrevennen Mio et konkret spørgsmål: Hvordan kunne holdet forstå et pludseligt vindskifte? Ved skovens målestation forbandt holdet et frø der glødede svagt med en rolig strøm under isen. Med et håndtegnet tidevandskort og vandfast reb dokumenterede de 2 forsøg under koden D11-330.
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2. Kortet åbnes
Børnene ledte også efter beviser, der kunne modbevise deres yndlingsforklaring. Dyrevennen Mio sammenlignede resultatet fra et håndtegnet tidevandskort med et ældre kort og det nye spor et frø der glødede svagt. Den ærlige modprøve reddede gruppen fra den forkerte vej. I feltloggen D11-330 sammenlignede dyrevennen Mio værktøjet et håndtegnet tidevandskort med øvelsen dyrkning af frø. Børnene målte 36 meter ved skovens målestation, fordi en rolig strøm under isen påvirkede undersøgelsen. Til sidst forklarede de, hvordan et frø der glødede svagt ændrede hypotesen om et pludseligt vindskifte.
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3. Vinden blander sig
Prøven så først ud til at være mislykket: isen begyndte at revne ved kanten. Dyrevennen Mio bad alle kontrollere et håndtegnet tidevandskort fra en anden retning. Fejlen forsvandt ikke og blev derfor fortællingens vigtigste nye spor. Vendepunktet i Nordens fortællehus kom, da isen begyndte at revne ved kanten. Dyrevennen Mio lagde et håndtegnet tidevandskort til side, vurderede et pludseligt vindskifte igen og brugte vandfast reb til at beskytte området ved skovens målestation. Sådan blev udholdenhed synlig i beslutningen og ikke kun i ordene.
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4. Alle får en rolle
I den afgørende prøve fik alle en tydelig opgave. Dyrevennen Mio brugte et håndtegnet tidevandskort, mens de andre fulgte tid, dyr og vejr. Da resultaterne blev samlet, forstod de, at stjernerne viste tidspunktet og ikke retningen. Under prøven D11-330 samlede dyrevennen Mio tre dele af undersøgelsen: et frø der glødede svagt, dyrkning af frø og et håndtegnet tidevandskort. Målingen ved skovens målestation gav et tydeligt svar: stjernerne viste tidspunktet og ikke retningen. Resultatet holdt ved 8 °C, vind fra øst og en rolig strøm under isen.
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5. Hjem før nordlyset
Nordens fortællehus holdt en åben eftermiddag, hvor børnene viste fundet. Et håndtegnet tidevandskort fik sit eget vejledningskort, og ved skovens målestation blev efterladt i bedre stand end før arbejdet. Udholdenhed blev en konkret måde at handle på. Nordens fortællehus afsluttede opgaven om et pludseligt vindskifte med en åben demonstration. Dyrevennen Mio lagde vandfast reb frem og præsenterede resultatet: stjernerne viste tidspunktet og ikke retningen. Børnene kontrollerede 36 meter af ruten, og arkivet D11-330 bevarede fejlen, løsningen og værdien udholdenhed.
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